أ) أكمل الجمل التالية: 


١)توجد‏ أيقونة الإعدادات الإقليمية داخل 7 ”ش25 


؟) يمكن من خلال الإعدادات الإقليمية تغيير 232132310131101 a.‏ 

۳) لفتح أيقونة الإعدادات الإقليمية من قائمة ...5 yy E‏ 

)٤‏ لتغيير اعدادات الدولة من تبويب ...ل اختر الدولة. 

00000 000001 بعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر‎ ٥ 

1) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من تبوديب ا 

۷) لتغيير نمط عرض الأرقام على حسب لغة الدولة اختر ل ...من داخل ئ Digit Substitution‏ . 
/) لتغيير نمط عرض الأرقام للكتابة باللغة الانجليزية اختر ...لمن داخل Digit Substitution alê‏ . 
9) لتغيير نمط عرض الأرقام على حسب لغة النص اختر ل ...لمن داخل Digit Substitution anl‏ . 
٠‏ ) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من قائمة 25007070000008 

2303 يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبودب 698دبد ا‎ )١ 

5) يتم الضغط على زر سف حالة تغيير الإعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة . 
۳) يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة 0000599 

a يمكن تغيير رمز العملة من قائمة‎ )٤ 


yS يمكن تغيير رمز العملة من تبويب‎ ٥ 


7) حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل 1008 230303070701 


الفصل الدراسى الأول 


١١‏ ) لإضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر 

۸) بعد الضغط على زر وانهغ»0 يتم الضغط على زر 

9) يتم اختيار اللغة المطلوبة من داخل قائمة 521111110 

2111111000 يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة المفاتيح من تبويب‎ )٠ 
SS يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة‎ )١ 

25107070 0 0 0 لإضافة طابعة جديدة اضغط على زر‎ )١ 


من وحدات الإخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر. 


)٤‏ لفتح أيقونة الطابعة من قائمة 


)٥‏ فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر ا 

7) تتم إدارة الطابعة من داخل قائمة 517111110 

۷) لإيقاف طباعة ملف واحد اختر 

/) لإلغاء طباعة ملف واحد اختر 

9) لإلغاء طباعة ملف واحد اضغط على الملف ثم اختر 

)٠‏ لإيقاف طباعة كل الملفات من قائمة 

)"١‏ لإلغاء طباعة كل الملفات من قائمة 

؟") بعد تتبع خطوات المعالج قم بالضغط على زر 5 

)٣‏ لجعل الطابعة هى الطابعة الإفتراضية , اضغط على الطابعة بزر الفأرة الأيمن ثم اختر ا 


)٤‏ لإزالة الطابعة اضغط على الطابعة بزر الفأرة الأيمن ثم اختر 


الفصل الدراسى الأول 


۷) يمكن أن توجد الشبكات داخل 


۳۹( ...هه أتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة كبيرة. 


eee e 22111 (<.‏ هن شكال گات 


(<١‏ ...هو اتصال ملايين من الشبكات حول العالم بحيث يمكن تبادل البيانات بيهم. 

؟؟) من خدمات الإنترنت 000008 000008 000 ا 
06 سس يهن خدمات الإنترقت ويمكن من خلالها ازسال واستقبال الرسافل: 

0 سس هن خدمات الإنترفث وتستخدم فى البحث عن معلومات خلال الشبكة. 

(fo‏ من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالہا التحدث بين جہازين كمبيوتر أو أكثر فى نفس 


O (۱‏ من أمثلة على محركات البحث. 


۲) عنوان محرك البحث ۷۵1۰٥۵‏ هو OO O‏ 
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.ھی اتصال جهازين أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات بينهم. 


هی اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة صغيرة. 


من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها التنقل من موقع إلى موقع أخر. 


من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها نقل ملف أو برنامج من الإنترنت إلى جهاز 


من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها جمع معلومات فى أى من مجالات العلم. 


من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها شراء أى سلعة بإستخدام كارت الفيزا. 


الفصل الدراسى الأول 


۳) عنوان محرك البحث عاع600 هو طه15 


5 عنوان محرك البحث وءواأ/ادعغ|ا4 هو‎ )٤ 

5 ) عنوان محرك البحث ء٤ا›×۴‏ هو 0 

كه) ل ...ل هى قاقج معالجة البيانات. 

۷) المعلومات مهمة فى مجالات كثيرة مثل 000 سس 500 
0۸( ...هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر بطرق غير شرعية. 

0۹( هو برنامج صغير يصيب جہاز الكمبيوتر. 

00000 N 00 من أمثلة على الفيروسات‎ )٠ 

1( برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من الفيروسات. 

۲( برنامج يستخد م لحماية الكمبيوتر من المخترقون. 

۳( الى من أمثلة على مضادات الفيروسات. 

0000 يتم فحص جباز الكمبيوتر من الفيروسات بالضغط على القرص بزر الفأرة الأيمن ثم اختر ا‎ )٤ 


7711 000000 يمكن أن تنتقل الفيروسات من خلال‎ )٥ 
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١)لا‏ يمكن تغيير إعدادات الدولة داخل جباز الكمبيوتر. 
۲) تقع أيقونة الإعدادات الإقليمية واللغة داخل لوحة التحكم. 


۳) يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة. 


)٤‏ لفتح أيقونة الإعدادات الإقليمية من قائمة ابدأ :5+2 ختر سطح المكتب. 


( ) . "Calendar type"aةمnئlق يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من‎ ٥۵ 
( ) يمكن اختيار بلا أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض الأرقام.‎ )٦ 
) ( يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من تبويب الأرقام "بدالا"‎ )۷ 
( ) ."Digit substitution" یتم تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة‎ )۸ 
( ) يتم تغيير نمط عرض التاريخ ليلائم اعدادات دولتك.‎ ) 
) )( يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة الوقت.‎ )٠ 


( ( فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول لأخرى! العملة- الوقت ) لتعكس الدولة الجديدة.‎ )١ 


( ) لتغيير العملة اضغط زر 10056000126 ) ثم قم بفتح تبويب الدولة.‎ )١١ 
( ) .Currency symbol يمكن تغيير العملة من قائمة رمز العملة‎ )۳ 
( ) يتم فتح اعدادات اللغة بالضغط على زر ع10056091126) من تبويب اللغة.‎ )٤ 


) لإضافة اللغة العربية إلى لوحة المفاتيح , اختر اللغة العربية من داخل قائمة "لغات الإدخال" ."Input language"‏ 


) ( 
١‏ ) لا يمكن إضافة أكثرمن لغتين إلى داخل لغات لوحة المفاتيح. ( ) 
۷) _ قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوتر. 0 ) 


0 
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۸ ) لا يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر. 


9) توجد أيقونة "Pinter and Faxes"‏ داخل سطح المكتب. 


)٠‏ من الأفضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيح. 


( ) اخترلوحة التحكم.‎ 5٤١٤ لفتح أيقونة الطابعة من قائمة ابداً‎ )١ 
( ) لإضافة طابعة جديدة اضغط على :ع0 1:م 8002 من نافذة الطابعة.‎ )١ 
000 بعد تنيع خطوات المعالج يتم الضغط عاق زو “إلغاء*.‎ )18 
( ) عند تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات المعالج.‎ )٤ 


( ( فى حالة اتصال أكثر من طابعة على جباز الكمبيوتريتم اختيار واحدة منهم لتصبح الأساسية.‎ )٥ 


( ( الطابعة من وحدات الإدخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر.‎ )١ 


۷) يمكن التحكم فى الطابعة من خلال قائمة "عرض" "سء ا/ا". ) ( 
) لإيقاف طباعة كل الملفات اختر "Cancel all documents"‏ من قائمة "Printer"‏ . ) ( 
۹( لإلغاء طباعة كل الملفات اختر "Pause printing"‏ من قائمة ."Printer"‏ ) ( 
٠‏ ) لإزالة الطابعة اختر"حذف" من القائمة المختصرة. ) ( 
1۸١ )۱‏ تعتبرمن أنواع الشبكات فى نطاق واسع. ) ( 
۲) النجم والخاتم من أمثلة أنواع الشبكات. ) ( 
۳) الهدف من إنشاء الشبكات هو تبادل البيانات. 0 ) 
ئ“( WAN‏ اختصار ل .Wide Area Network‏ ) ( 
٥‏ الإنترنت هو اتصال جہازين كمبيوتر فى منطقة صغيرة. ) ( 


( ) _أشكال الشبكات تعرض كيفية توصيل الأجهزة مع بعضها.‎ (۳٦ 
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الفصل الدراسى الأول 


الشبكات التي صنفت تبعاً لبيكلها. 
8) برنامج مستعرض الإنترنت من الأمثلة على المستعرض. 
) يمكن شراء سلع من الإنترنت بواسطة كارت الفيزا. 
٠غ‏ ) عاع600, Yaho‏ من أشبر محركات البحث. 
)4١‏ يمكن جمع المعلومات حول أى مادة علمية من خلال الإنترنت. 
1) المعلومات تؤثرق مجال التعليم والصحة. 
+4): ابلخترقوة يقومون يسرقة البياتات لفكريها. 
)٤‏ تتم حماية البيانات من خلال حماية مصدر البيانات. 
)٥‏ الفيروسات هى برامج تقوم بحماية أجهزة الكمبيوتر من الفيروسات. 
Avira ,Norton . (٤٦‏ من الأمثلة على الفيروسات. 
Auto run )٤۷‏ , 0دزه:1 من الأمثلة على مضادات الفيروسات. 
8 ) لا يمكن حماية أجهزة الكمبيوتر من المخترقون. 
)٩۹‏ تنتشر الفيروسات من خلال الأقراص المصابة أو الإنترنت. 


(o.‏ يمكن فحص الكمبيوتر من الفيروسات باستخدام مضادات الفيروسات. 


۷) الشبكة التي تأخذ شكل النجمة :2غ5 و الخاتم 8108 التي تأخذ شكل العقد الترابطية !1/5 هي من أنواع 


) 
) 
) 
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ج) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

١)يتم‏ تغيير الدولة , اللغة , عرض الأرقام ,عرض التاريخ من أيقونة (جباز الكمبيوتر - سلة المحذوفات - 
الإعدادات الإقليمية ) 

؟) توجد أيقونة الإعدادات الإقليمية داخل( لوحة التحكم اعہھ۴ |006:0) - سطح المكتب - جباز الكمبيوتر) 

۳) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من تبويب ( ٥۸‏ tںاk‌sںء‏ غأعذ0 - التاريخ - الأرقام ) 

) اعا - التاريخ - الأرقام‎ ءںbs)اں‎ ki٥٣ ( يتم تغيير نمط عرض الأرقام من قائمة‎ )٤ 

) جميع ما سبق‎ - Context - National - None ) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام لتصبح‎ ٥۵ 

1) يتم تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب ( التاريخ - نوع التقويم ءمرآ :,2160023) - عرض التاريخ ) 

۷) يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة ( التاريخ - نوع التقويم - عرض التاريخ ) 

۸) بعد الانتهاء من خطوات عرض الأرقام اضغط زر ( إلغاء اعع0ة) - Customize‏ - تطبيق بإاممة ) 

) يمكن تغيير العملة , عرض الأرقام , عرض التاريخ , عرض الوقت بعد الضغط على زر ( إلغاء اهمدع 
تخصيص»ءع05601112) - تطبيق رامم۸) 

- Stat اه6مه0 اختر (ابدأ‎ Pane لإضافة اللغة المطلوبة داخل لوحة المفاتيح من لوحة التحكم‎ )٠ 
(Regional Option الإعدادات الإقليمية‎ - Languages اللغات‎ 

1[ لو اقات القارةات الطابعة اجار متم امرض التصوض والصوى غاى ورق. 

)١١‏ لفتح أيقونة الطابعة من قائمة ابدأ ٤‏ اختر( سطح المكتب - لوحة التحكم اعمه« اه6مه) - جباز الكمبيوت]]) 

(Next التالى‎ — Finish انهاء‎ - Add a printer) لإضافة طابعة إضغط زر‎ )٠١١ 

5 ) بعد الإنتهاء من تتبع خطوات المعالج اضغط زر ( إضافة طابعة - انهاء طکiہFi‏ - التالى Next‏ ) 


) حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر ( إنهاء «اونهة؟ - يملك قرص ء2اوذزط ۾ ع::دلا - طباعة‎ ٤ (1٥ 
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7) لإيقاف طباعة كل الملفات اختر الأمر ( توقف 1056م - توقف الطباعة pause printing‏ - 
إلغاء كل الملفات 5غ+عاناء10 ااج اعءصهة ) من قائمة الطباعة. 
۷) لإيقاف طباعة ملف واحد اختر الأمر ( ماهم توقف - 106108/م موسوم توقف الطباعة - 


إلغاء كل الملفات 015ع12ناء00 اا امعمca)‏ من القائمة المختصرة. 


) لإلغاء طباعة ملف واحد اختر ( عغ6عاءلحذف - إلغاء اعمج - توقف ع05ادم )من القائمة المختصرة. 

9) لإلغاء طباعة كل الملفات اختر( توقف - توقف الطباعة - إلغاء كل الملفات )من قائمة الطباعة. 

)٠‏ لإلغاء طباعة ملف واحد اضغط ( حذف - إلغاء - توقف ) من لوحة المفاتيح. 

)١١‏ لإزالة الطابعة من جهاز الكمبيوتر أضغط بزر الفأرة الأيمن على الطابعة ثم اختر( إزالة- حذف - إلغاء) 

- لجعل الطابعة هى الإفتراضية اضغط بزر الفأرة الأيمن على الطابعة ثم اختر ( إلغاء كل الملفات‎ )١ 
) اجعلها الطابعة الإفتراضية‎ 

17) الشبكات مبمة فى حياتنا فيمكن أن نجد الشبكات داخل ( البنوك - الشركات - المدارس - كل ماسبق ) 

)٤‏ (الإنترنت - ۷۷۷ - الشبكة) هو اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات. 

.Wide Area Network )هو اختصار ل‎ LAN - WAN - WWW). (° 

1AN - WAN - WWW) )1‏ )هى شبكة فى منطقة واسعة. 

1AN - WAN - WWW) (۷‏ )هى شبكة فى منطقة صغيرة. 

۸) يوجد أشكال كثيرة للشبكات مها (نجم - حافلة - خاتم - شبكة - كل ما سبق ) 

9) (الإنترنت - ۷۷۷ - الشبكة ) هو اتصال ملايين الشبكات حول العالم. 

)٠‏ (الدردشة - البريد الإلكترونى - كلاهما ) من أمثلة خدمات الإنترنت. 


) يمكن شراء السلع من الإنترنت من خلال خدمة ( التسوق - البريد الإلكترونى - الدردشة‎ )١ 
0 
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؟”") (البحث - التعليم - التصفح ) خدمة يمكن من خلالبا جمع المعلومات حول أى مادة علمية. 


۳) يمكن إرسال واستقبال الرسائل من خلال خدمة ( التسوق - البريد الإلكترونى - الدردشة ) 

- يمكن التحدث إلى الأشخاص الآخرون عبر الكمبيوتر من خلال خدمة ( الدردشة - البريد الإلكترونى‎ )٤ 
) التصفح‎ 

") ( البحث - التصفح - الدردشة ) من خدمات الإنترنت يتم من خلالها التنقل من موقع إلى آخر. 

1") يمكن الحصول على برامج كثيرة من الإنترنت بواسطة خدمة ( البحث - التعلم - الإنزال ) 

۷) من أمثلة محركات البحث. ( ءاع600 - ههطدلا - كلاهما ) 


28 ( البيانات - المعلومات - كلاهما ) هى ناتج معالجة البيانات. 


۹) المعلومات لها أهمية فى مجالات مختلفة مثل ( التعليم - الصناعة - الصحة - الأمن - جميع ما سبق ) 
)٠‏ ( الفيروسات - المخترقون - المستخدمون ) هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جہاز الكمبيوتر 
بدون تصريح. 
)١‏ ( مضادات الإختراق - مضادات الفيروسات - المخترقون )برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من المخترقون. 
؟؟) مضادات الفيروسات هى برامج تستخدم لحماية الكمبيوتر من( المخترقون - الفيروسات - المستخدمون) 
۳) ( الإختراق - المعلومات - الفيروس )هو برنامج صغير يصيب جباز الكمبيوتر. 

) يمكن أن تسرق المعلومات بواسطة ( المستخدمون - المخترقون - كلاهما‎ )٤ 

5؟) يمكن أن تنتشر الفيروسات من خلال ( البريد الإلكترونى - الأقراص المصابة - كلاهما ) 
5) من أمثلة الفيروسات.( (Norton — Avira - Auto run‏ 

۷) يمكن فحص جباز الكمبيوتر من الفيروسات بإستخدام ( مضادات الإختراق - مضادات الفيروسات - الفيروسات ) 
Auto run - MacAfee ) (€۸‏ - ددزه:1 )من أمثلة مضادات الفيروسات. 
ا 
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د) رتب الخطوات التالية 
)١‏ لتغيير الدولة: 


١ (‏ )من تبويب الإعدادات الإقليمية قم بتغيير الدولة. 
٠ (‏ )اختررمزلإعدادات الإقليمية. 
) ) اضغط "تطبيق" 
) ) من قائمة "ابدأ :ع5" اختر"لوحة التحكم". 
؟)لتغيير نمط عرض الأرقام: 
( قم بفتح تبویب "الأرقام". 
) من قائمة "ابدأ ,ع5 " اختر "لوحة التحكم". 
) اد 1 اا لبيق" 
) من تبويب الإعدادات الإقليمية اضغط زر " ze¡٣٥ایئں)".‏ 
) اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 
) من قائمة " Digit substitution‏ " قم بإختيار None - National - Context)‏ ( 


<> سہ>ہ ‏ مرح ا للح ا سح ~~ 


6) لتقيو تمظ عرض الا 
( من تبويب الإعدادات الإقليمية اضغط زر " "ize‏ 0ائu)".‏ 
) اضغط "تطبيق" 
) من قائمة "ابدأ ع,هع؟5 " اختر"لوحة التحكم ."Control Panel‏ 
) من قائمة " نوع التقويم " ثم بتغيير عرض التاريخ. 
) قم بفتح تبويب "التاريخ". 
) اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 
زالعملة: 
) من قائمة "ابدأ ٤۲ا5‏ " اختر"لوحة التحكم" Control Panel‏ . 
) قم بفتح تبويب "العملة" .Currency‏ 
) اضغط " رام "Ap‏ 
) اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 
) من قائمة " رمز العملة " ثم بتغيير عرض العملة. 
) من تبويب الإعدادات الإقليمية اضغط زر " ع012رمعوين". 
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<> > سہ ييح ا ييح سه سد 


) 
) 
) 
) 
) 


ه) لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية : 


) اختررمز الإعدادات الإقليمية. 
) اضغط زر "800" 

) اضغط "موافق ")0 

) من قائمة "ابدأ ع,دهع؟5 " اختر"لوحة التحكم" Control Panel‏ . 
) من قائمة " لغات الإدخال " ثم بإختيار اللغة العربية. 

) اضغط " رام "Ap‏ 

( من تبويب "ع8 2نداع20 ا" اضغط زر " وانهاء0". 


؟)أعد ترتيب الجمل التالية لاضافةالطابعة : 


) اختر رمز الطابعة. 

) أتبع خطوات المعالج. 

." Add a printer" اضغط زر‎ ) 

) من قائمة "ابدأ ع,هع؟ " اختر "لوحة التحكم" Control Panel‏ . 
) اضغط " براممم" 
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الخاصة بايقونة الاعدادات الإقليمية 


Regional options )١‏ أ) تغيير العملة 

؟) Number‏ ب) تغيير الدولة 

Date (Y‏ ج) حل مشاكل اللغة 

Currency (f‏ د) تغيير نمط عرض الأرقام 


Languages (° 


ه) تغيير نمط عرض التاريخ 


أ) رمزالطابعة 


ب) شكل خاتم (1108) 


Norton ج(‎ 


د شكل نجم (:3ع5) 


ه) شكل حافلة )8us(‏ 
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و( أكتب المصطلح العلمى : 
)١‏ اتصال جباز كمبيوتر أو أكثر فى مساحة صغيرة. 118[ ة[زؤ[ؤ|ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ ز O‏ 


۲) اتصال جہاز کمبیوتر أو أكثرى مساحة كبيرة. O‏ 


۳) اتصال ملايين من الشبكات حول العالم. و 
)٤‏ برنامج صغير يسبب إصابة لجهاز الكمبيوتر. yy‏ 
٥‏ برنامج يقوم بحماية جباز الكمبيوتر من الفيروسات. ا ل 
)٦‏ برنامج يقوم بحماية جهاز الكمبيوتر من المخترقون. O O‏ 
۷) أشخاص غير معروفين يحاولون اختراق جباز الكمبيوتر. اي 
۸) اتصال جبازين كمبيوتر أو أكثر لتبادل البيانات بينهم. SS‏ 


9) قائمة تستخدم فى التحكم فى ملفات الطباعة. 


00 ( أيقونة تستخدم فى التحكم فى تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر.‎ )٠ 
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عانناناكج! ممجهن 5 ûJ. Trt ١‏ 
معد انغد الويسيرف اللرهر: 


الأزهر الشريف 
قطاع المعاهد الأزهرية 


امتحان الشهادة الابتدانية الأزهرية للعام الدراسى ۱٤۳١۹ / ۱٤۴۰١‏ ھ-۲۰۱۲/١٠ء۲‏ م 
الفصل الدراسى الأول ااي الحاسب الألى الزمن : ساعة و نصف 


أجب عن الأآسئلة الآتية : 


(لكل سؤال " خمس درجات" ) 


Pause Printing -Delete -Resume (‏ ( 
( ضار - مقيد - غير ذلك ) 
هى شبكة محلية بين حاسبات فى حيز محدود (WWW - WAN - LAN)‏ 
د) يمكننا تغيير الوقت من خلال "Time"‏ 
ه) لستطيع تصفح الإنترنت من خلال 


۲۔1 ات الد ۳ مما بين ١‏ 


(desktop - Tab - word) 
( Internet Explorer -Email -LAN ) 


(WAN - Coit - Gojgle - Hackers - Date) 
( / ١ 1 99 
5 أ) يطلق على من يقومون يسرقة المعلومات‎ > 

ب) ... من أشهر مواقع البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت, 

ج) خدمة تمكنك من 1/ تعصال بالآخرين من خلال الإتترنت 


د) من خلال التبويب يمكن تغيير التاريخ لنظام التشغيل ويندوز 


أ) المصطلح ««5(:51 ع ندعم يعنى نظام تشغيل الكمبيوتر 

ب) لا نستطيع البحث المعلومات من خلال الإتترنت. 

ج) الإعدادات الإقليمية لجهاز الكمبيوتر ثابتة ولا يمكن تغبيرها 

د) يمكنك التسوق (عأمم510) من خلال الإنترنت. 

ه) وجود اتصال بين أجهزة الكمبيوتر يمح بتبادل البيانات والمعلومات. 


العمود ( أ ) 
أ ) من طرق حماية الكمبيوتر من الفيروسات 
ب) يمكن تغيير رمز العملة 
ج) نستخدم قائمة تخصيص - فى تبادل الرسائل عبر الإنترنت. 
د) المعلومات هى من التبويب نوع مع من © 
ه) تستخدم خدمة البريد الإلكتروني ٤-1‏ لتغيير نمط عرض الكمبيوتر للارقام, 
تحميل برنامج مضاد للفيروسات على جهازك. 
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احابات الأسئلة 


أ) أكمل الجمل التالية: 

)١‏ توجد أيقونة الإعدادات الإقليمية داخل لوحة التحكم اعمد( اه:غههع. 

؟") يمكن من خلال الإعدادات الإقليمية تغيير الدولة, العملة, عرض ,الأرقام, عر ض التاريخ, حل مشاكل اللغة. 
۳) لفتح أيقونة الإعدادات الإقليمية من قائمة غ:5:2 اخترلوحة التحكم .Control Panel‏ 

)٤‏ لتغيير اعدادات الدولة من تبويب الإعدادات الإقليمية 5ه«ه1+م0 اهم ماع۸ اختر الدولة. 

) بعد تتفي أى خطوات يكم الضبغط على زد ارو لإجراء التحديل 

؟) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من تبويب الأرقام Numbers‏ : 

۷) لتغيير نمط عرض الأرقام على حسب لغة الدولة اختر اھ ہہ ۸a‏ من داخل قائمة65]1606100ناد Digit‏ . 
۸) لتغيير نمط عرض الأرقام للكتابة باللغة الانجليزية اخترع800 من داخل ةlئnمSubstitutioã Digit‏ . 
9) لتغيير نمط عرض الأرقام على حسب لغة النص اختر007:6<6© من داخل قائمة161600]دطنا؟ Digit‏ . 
)٠‏ يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من قائمة .Digit Substitution‏ 

)١‏ يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب التاريخ ع026]. 

يتم الضغط على زر ع1015601212) فى حالة تغيير الإعدادات الفردية من تاريخ ووقت وأرقام أو عملة . 
يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة نوع التقويم عم/ا! :2لمعلهع. 

يمكن تغيير رمز العملة من قائمة رمز العملة Currency Symbol‏ . 

٥‏ ) يمكن تغيير رمز العملة من تبويب العملة هدع نا. 


71) حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل لوحة المفاتيح. 


02 
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۷) لإضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر 2115ةء من تبويب اللغات 5ع128ا205ا. 
) بعد الضغط على زر ءانة]ءل يتم الضغط على زر 800 لإضافة لغة جديدة. 
1) يتم اختيار اللغة المطلوبية من داخل قائمة لغات الإدخال .Input language‏ 

.اهمعuںهععءتاغللا يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة المفاتيح من تبويب‎ )٠ 
.Printer and Faxes يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة‎ )"١ 

.Add a printer لإضافة طابعة جديدة اضغط على زر‎ )١ 

۳) الطابعة من وحدات الإخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر. 
)٤‏ لفتح أيقونة الطابعة من قائمة 562:2 اختر لوحة التحكم .Control Panel‏ 


٥‏ فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر يملك قرص ءال ع«عول!. 


75) تتم إدارة الطابعة من داخل قائمة »ع5:106 (الطابعة). 

۷) لإيقاف طباعة ملف واحد اختر توقف (ع2305) من القائمة المختصرة. 

) لإلغاء طباعة ملف واحد اختر الغاء (اع©ع302)) من القائمة المختصرة. 

)٩‏ لإلغاء طباعة ملف واحد اضغط على الملف ثم اختر حذف (ع6ع1اء1) من لوحة المفاتيح. 

)٠‏ لإيقاف طباعة كل الملفات من قائمة »2:10 (الطابعة)اختر إيقاف الطباعة printing)‏ عدسة2). 

. (Cancel all documents) لإلغاء طباعة كل الملفات من قائمة ءء٤١ذا" (الطابعة)اختر إلغاء كل الملفات‎ )١ 
.)٣؛ہاءط( ؟") بعد تتبع خطوات المعالج قم بالضغط على زر إنهاء‎ 

**) لجعل الطابعة هى الطابعة الإفتراضية , اضغط على الطابعة بزر الفأرة الأيمن ثم اختر 


set as default printer‏ )| الطابعة الإفتراضية). 


)۴٤‏ لإزالة الطابعة اضغط على الطابعة بزر الفأرة الأيمن ثم اختر حذف (ع6ءاء0)من القائمة المختصرة. 
920 
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.WA۸ من أنواع الشبكات لاكا,‎ )٥ 


) الشبكة ھی اتصال جہازين أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات بيهم. 
۷ ) يمكن أن توجد الشبكات داخل البنوك أو الشركات أو المدارس. 

۸) الشبكة المحلية 1۸۸ هى اتصال جبازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة صغيرة. 

9) شبكة المجال الواسع/8/لاهى اتصال جهازين كمبيوتر أو أكثر فى منطقة كبيرة. 

٠‏ ) حافلة, نجم, خاتم أمثلة على أشكال الشبكات. 

)١‏ الإنترنت هو اتصال ملايين من الشبكات حول العالم بحيث يمكن تبادل البيانات بيهم. 

؟5؟) من خدمات الإنترنت البحث, التسوق, التصفح. 

۳) البريد الالكترونى من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها ارسال واستقبال الرسائل. 

)٤‏ البحث من خدمات الإنترنت وتستخدم فى البحث عن معلومات خلال الشبكة. 

٠‏ ) الدردشة من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها التحدث بين جهازين كمبيوتر أو أكثرنى نفس الوقت. 
5 ) التصفح من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها التنقل من موقع إلى موقع أخر. 

0 ) الإنزال من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها نقل ملف أو برنامج من الإنترنت إلى جهاز الكمبيوتر. 
) التعليم من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالبا جمع معلومات فى أى من مجالات العلم. 

9) التسوق من خدمات الإنترنت ويمكن من خلالها شراء أى سلعة بإستخدام كارت الفيزا. 

) محركات البحث برنامج يستخدم فى البحث عن مواقع داخل الشبكة. 

)١‏ عاعهه6, 200لا من أمثلة على محركات البحث. 

۲) عنوان محرك البحث 0هطاهلا هو www.yahoo.com‏ 


۳) عنوان محرك البحث ع60081 هو .www.Google.com‏ 
ا 
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.www.Altavista.com هو‎ AltaVista عنوان محرك البحث‎ )٤ 
.www.Excite.c0m هو‎ Excite عنوان محرك البحث‎ ) 5 

كه) المعلومات هى ناتج معالجة البيانات. 

۷) المعلومات مهمة فى مجالات كثيرة مثل التعليم, الصناعة, الطب. 

)) المخترقون هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر بطرق غير شرعية. 

1 ) الفيروس هو برنامج صغير يصيب جباز الكمبيوتر. 

.Auto run من أمثلة على الفيروسات 20زه:؟!,‎ )٠ 

)"١‏ مضادات الفبروسات برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من الفيروسات. 

5) مضادات الإختراق برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من المخترقون. 

Norton ,Avira )۳‏ من أمثلة على مضادات الفيروسات. 

4 يتم فحص جباز الكمبيوترمن الفيروسات بالضغط على القرص برد الفأرة الأيمن ثم اختر فحص ١هء؟.‏ 
)٥‏ يمكن أن تنتقل الفيروسات من خلال الأقراص المصابة أو البريد الإلكترونى. 

ب) ضع علامة ( ”7 ) أو (*) : 

١)لا‏ يمكن تخيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر. (*) 

۲) تقع أيقونة الإعدادات الإقليمية واللغة داخل لوحة التحكم. (92١‏ 

*) يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة. (*( 

(6) لفتح أيقونة الإعدادات الإقليمية من قائمة ابدأ :562 اخترسطح المكتب.‎ )٤ 

)*( . "Calendar type"aةمnئlق يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من‎ ٥ 

”) يمكن اختيار بلا أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض الأرقام. 7( 

0 
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۷) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من تبودب الأرقام "Number"‏ . 


۸) یتم تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة ."Digit substitution"‏ 
9) يتم تغيير نمط عرض التاريخ ليلائم اعدادات دولتك. )۷( 
)٠‏ يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة الوقت. (*) 
)١‏ فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول الأخرى( العملة- الوقت ) لتعكس الدولة الجديدة. (ا) 
)١١‏ لتغيير العملة اضغط زر 05600126 ) ثم قم بفتح تبويب الدولة. (*) 
۳) يمكن تغيير العملة من قائمة رمز العملة Currency symbol‏ . 0 
)٤‏ يتم فتح اعدادات اللغة بالضغط على زر ع1056092126) من تبويب اللغة. (*) 


) لإضافة اللغة العربية إلى لوحة المفاتيح , اختر اللغة العربية من داخل قائمة "لغات الإدخال" ."Input language"‏ 


2 

1) لا يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات لوحة المفاتيح. (*) 
۷) قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجباز الكمبيوتر. (7١‏ 
۸ ل يكن توصي كار من طابعة واحدة عل جا الكمبيوتر. (*( 
9) توجد أيقونة "Pinter and Faxes"‏ داخل سطح المكتب. (*) 
)٠‏ من الأفضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيح. 0 
)١‏ لفتح أيقونة الطابعة من قائمة ابدأ غ52 اخترلوحة التحكم. 0 
)١‏ لإضافة طابعة جديدة اضغط على »ع0 1:م 5002 من نافذة الطابعة. 6068 
۳) بعد تتبع خطوات المعالج يتم الضغط على زر "إلغاء". (*) 
ا تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات المعالج. 0 


28 
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4)) فى حالة اتصال أكثر من طابعة على جباز الكمبيوتر يتم اختيار واحدة منهم لتصبح الأساسية. 


۷) يمكن التحكم فى الطابعة من خلال قائمة "عرض" "برع ألا". 

) لإيقاف طباعة كل الملفات اختر "Cancel all documents"‏ من قائمة "ع]صلءرط". 
(٩‏ لإلغاء طباعة كل الملفات اختر "Pause printing"‏ من قائمة ."Printer"‏ 

٠‏ ) لإزالة الطابعة اختر"حذف" من القائمة المختصرة. 

)"١‏ لالحا تعتبر من أنواع الشبكات فى نطاق واسع. 

*"") النجم والخاتم من أمثلة أنواع الشبكات. 

*'") الهدف من إنشاء الشبكات هو تبادل البيانات. 

.Wide Area Network اختصار ل‎ WAN (< 

۴٥‏ الإنترنت هو اتصال جهازين كمبيوترق منطقة صغيرة. 


) أشكال الشبكات تعرض كيفية توصيل الأجهزة مع بعضها. 


الشبكات التي صنفت تبعاً لبيكلها. 
)٨۸‏ برنامج مستعرض الإنترنت من الأمثلة على المستعرض. 
) يمكن شراء سلع من الإنترنت بواسطة كارت الفيزا. 
Yahoo ,Google (<.‏ من أشهر محركات البحث. 
١؟)‏ يمكن جمع المعلومات حول أى مادة علمية من خلال الإنترنت. 


ومات تؤثرق مجال التعليم والصحة. 


7) الطابعة من وحدات الإدخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر. 


۷) الشبكة التي تأخذ شكل النجمة :غ5 و الخاتم 5108 التي تأخذ شكل العقد الترابطية !1/5 هي من أنواع 


0( 
(*)( 
(*( 
(*)( 
(*( 
2 
ع( 
(*) 
2 
0( 
(*) 
0( 
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“4 ) المخترقون يقومون بسرقة البيانات لتخريها. (7١‏ 
€ تنه خماية البياناك هن خلال حماية مضدرالبياتات. (70( 
5؟) الفيروسات هى برامج تقوم بحماية أجهزة الكمبيوتر من الفيروسات. ع 
Avira ,Norton )٤٦‏ من الأمثلة على الفيروسات. 6( 
Auto run )٤۷‏ , مدزه:1 من الأمثلة على مضادات الفيروسات. (*) 
۸) لا يمكن حماية أجهزة الكمبيوتر من المخترقون. (*) 
9 ) تنتشر الفيروسات من خلال الأقراص المصابة أو الإنترنت. )7( 
)٠‏ يمكن فحص الكمبيوتر من الفيروسات باستخدام مضادات الفيروسات. )7( 
ج) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

- يتم تغيير الدولة , اللغة , عرض الأرقام , عرض التاريخ من أيقونة (جهاز الكمبيوتر - سلة المحذوفات‎ )١ 


الإعدادات الاقليمية ) 


؟) توجد أيقونة الإعدادات الإقليمية داخل( لوحة التحكم اع530 |0:71:0) - سطح المكتب - جہاز الكمبيوتر ) 
۳) يمكن تغيير نمط عرض الأرقام من تبويب ( t٥۸‏ ںا]‌sطںء‏ 01816 - التاريخ - الأرقام ) 

) يتم تغيير نمط عرض الأرقام من قائمة ( 561606100طناد اعا - التاريخ - الأرقام‎ )٤ 

) جميع ما سبق‎ - Context - National - None ( يمكن تغيير نمط عرض الأرقام لتصبح‎ ٥۵ 

1) يتم تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب ( التاريخ - نوع التقويم مرا :216002 ) - عرض التاريخ ) 
۷) يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قائمة ( التاريخ - نوع التقويم - عرض التاريخ ) 

8) بعد الانتهاء من خطوات عرض الأرقام اضغط زر ( إلغاء اععمهة) - Customize‏ - تطبيق براممم ) 


9) يمكن تغيير العملة , عرض الأرقام , عرض التاريخ , عرض الوقت بعد الضغط على زر ( إلغاء اعم 
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بسب ۵ کاو 


- Start اختر (ابدأ‎ Contr Pane لإضافة اللغة المطلوبة داخل لوحة المفاتيح من لوحة التحكم‎ )٠ 
(Regional Option الإعدادات الإقليمية‎ - Langu ag عs اللغات‎ 

(١‏ لوحة المفاتيح - الفأرة - الطابعة )جهاز يستخدم لعرض النصوص والصور على ورق. 

؟١١)‏ لفتح أيقونة الطابعة من قائمة ابدأ غ531 اختر( سطح المكتب - لوحة التحكم اعہھP‏ |001:0) - جہاز الكمبيوت 


۳) لإضافة طابعة إضغط زر ) Add a printer‏ - انهاء Finish‏ — التالى Next‏ ( 


5 ) بعد الإنتهاء من تتبع خطوات المعالج اضغط زر ( إضافة طابعة - اغاء دادنهة؟ - التالى Next‏ ( 


) فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر ( إنهاء «اونهم# - يملك قرص )ء0 ۾ ع:«دول - طباعة‎ )١5 


7 ) لإيقاف طباعة كل الملفات اختر الأمر ( توقف عدم - توقف الطباعة pause printing‏ - 
إلغاء كل الملفات 5غعاناء10 ااج اعءصه ) من قائمة الطباعة. 
۷) لإيقاف طباعة ملف واحد اختر الأمر( مهم توقف - و0610 1ءم مهم توقف الطباعة - 
إلغاء كل الملفات documents‏ ااa‏ امعcan)‏ من القائمة المختصرة. 
) لإلغاء طباعة ملف واحد اختر ( عغ6عاءعلحذف - الغاء اعءمaء‏ - توقف ع105ادم )من القائمة المختصرة. 
9) لإلغاء طباعة كل الملفات اختر( توقف - توقف الطباعة - الغاء كل الملفات )من قائمة الطباعة. 
)٠‏ لإلغاء طباعة ملف واحد اضغط ( حذف - إلغاء - توقف ) من لوحة المفاتيح. 
)١‏ لإزالة الطابعة من جهاز الكمبيوتر أضغط بزر الفأرة الأيمن على الطابعة ثم اختر( إزالة- حذف - إلغاء) 
)١‏ لجعل الطابعة هى الإفتراضية اضغط بزر الفأرة الأيمن على الطابعة ثم اختر ( إلغاء كل الملفات - 
اجعلبا الطابعة الإفتراضية ) 
*1) الشبكات مهمة فى حياتنا فيمكن أن نجد الشبكات داخل ( البنوك - الشركات - المدارس - كل ماسبق ) 


)٤‏ (الإنترنت - ۷۷۷ - الشبكة) هو اتصال جہازين كمبيوتر أو أكثر حيث يمكن تبادل البيانات. 
2 
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.Wide Area Network )هو اختصار ل‎ LAN - WAN — WWW) (° 


"؟) ( 1AN - WAN - WWW‏ )هى شبكة فى منطقة واسعة. 

1AN - WAN - WWW) ) 3١‏ )هى شبكة فى منطقة صغيرة. 

) يوجد أشكال كثيرة للشبكات منها ( نجم - حافلة - خاتم - شبكة - كل ما سبق ) 

9) (الإنترنت - ۷۷۷ - الشبكة ) هو اتصال ملايين الشبكات حول العالم. 

)٠‏ (الدردشة - البريد الإلكترونى - كلاهما ) من أمثلة خدمات الإنترنت. 

) يمكن شراء السلع من الإنترنت من خلال خدمة ( التسوق - البريد الإلكترونى - الدردشة‎ )١ 

؟") (البحث - التعليم - التصفح ) خدمة يمكن من خلالها جمع المعلومات حول أى مادة علمية. 

*") يمكن إرسال واستقبال الرسائل من خلال خدمة ( التسوق - البريد الإلكترونى - الدردشة ) 

4") يمكن التحدث إلى الأشخاص الأخرون عبر الكمبيوتر من خلال خدمة ( الدردشة - البريد الإلكترونى - 
التصفح ) 

ه") ( البحث - التصفح - الدردشة ) من خدمات الإنترنت يتم من خلالها التنقل من موقع إلى آخر. 

**) يمكن الحصول على برامج كثيرة من الإنترنت بواسطة خدمة (البحث - التعلم - الإنزال ) 

۷) من أمثلة محركات البحث. ( عاوه600 - Yah ٥‏ - كلاهما ) 

)٨۸‏ ( البيانات - المعلومات - كلاهما )هى ناتج معالجة البيانات. 

9) المعلومات لبا أهمية فى مجالات مختلفة مثل ( التعليم - الصناعة - الصحة - الأمن - جميع ما سبق ) 

)٠‏ ( الفيروسات - المخترقون - المستخدمون ) هم أشخاص غير معروفين يحاولون التسلل إلى جهاز الكمبيوتر 
بدون تصريح. 


( مضادات الإختراق - مضادات الفيروسات - المخترقون )برنامج يستخدم لحماية الكمبيوتر من المخترقون. 
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؟؟) مضادات الفيروسات هى برامج تستخدم لحماية الكمبيوتر من( المخترقون - الفيروسات - المستخدمون 


"4 ) ( الإختراق - المعلومات - الفيروس )هو برنامج صغير يصيب جباز الكمبيوتر. 
)٤٤‏ يمكن أن تسرق المعلومات بواسطة ( المستخدمون - المخترقون - كلاهما ) 
5؟) يمكن أن تنتشر الفيروسات من خلال ( البريد الإلكترونى - الأقراص المصابة - كلاهما ) 


لًل( من أمثلة الفيروسات.( (Norton - Avira - Auto run‏ 
۷) يمكن فحص جباز الكمبيوتر من الفيروسات بإستخدام ( مضادات الإختراق - مضادات الفيروسات - الفيروسات ) 


Auto run - MacA ee ) (^‏ - صدزه:1 )من أمثلة مضادات الفيروسات. 


د) رتب الخطوات التالية 

)١‏ لتغيير الدولة: 

(5) من تبويب الإعدادات الإقليمية قم بتغيير الدولة. 

() اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 

9) اضغط "تطبيق" 

)١(‏ من قائمة "ابدأ :ع5" اختر"لوحة التحكم". 

؟)لتغيير نمط عرض الأرقام: 

9) قم بفتح تبويب "اقام" 

)١(‏ من قائمة "ابدأ :ع5" اختر"لوحة التحكم". 

)١(‏ اضغط "تطبيق" 

(۳) من تبويب الإعدادات الإقليمية اضغط زر " 0٥Ne‏ ]ئں)". 
(۲) اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 

( None - National - Context) قم بإختيار‎ " Digit substitution " من قائمة‎ (°) 


ا 


الفصل الدراسى الأول 


نمط عرض التا 
(۳) من تبويب الإعدادات الإقليمية اضغط زر " ٥٣Ne‏ tوںC٤".‏ 
(") اضغط "تطبيق" 
)١(‏ من قائمة "ابد "5a۲‏ اختر"لوحة التحكم ."Control Panel‏ 
)٥(‏ من قائمة " نوع التقويم "ثم بتغيير عرض التاريخ. 
(4) قم بفتح تبويب "التاريغ". 
(؟) اختررمز الإعدادات الإقليمية. 


)٤‏ لتغيير رمز العملة: 
)١(‏ من قائمة "ابدأ ,ع5 " اختر "لوحة التحكم" Control Panel‏ . 
(4) قم بفتح تبويب "العملة" رومع سنح. 
)٦(‏ اضغط " راممA"‏ 
(۲) اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 
(5) من قائمة " رمز العملة " ثم بتغيير عرض العملة. 
(۳) من تبويب الإعدادات الإقليمية اضغط زر "012رمعدناحع". 
5) لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية : 
(۲) اختر رمز الإعدادات الإقليمية. 
)٤(‏ اضغط زر "800" 
(۷) اضغط "موافق"01 
)١(‏ من قائمة "ابدأ عمهع5 " اختر"لوحة التحكم" Control Panel‏ . 
(4) من قائمة " لغات الإدخال "ثم بإختيار اللغة العربية. 
)٦(‏ اضغط " براممم" 
0( من تبويب "130810138" اضغط زر 


' داتهعء'". 
1)أعد ترتلت | التالية لإضافةالطابيعة : 
(۲) اختر رمز الطابعة. 


)٤(‏ أتبع خطوات المعالج. 
)۳( اضغط زر Adda printer"‏ ". 
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Regional options )١ 
Number (Y 

Date (Y 

Currency غ)‎ 


Languages (° 


الخاصة بايقونة الاعدادات الإقليمية 


0,0 


a) 


أ) تغيير العملة 

ب) تغيير الدولة 

ج) حل مشاكل اللغة 

د) تغيير نمط عرض الأرقام 


ه) تغيير نمط عرض التاريخ 


(A)‏ ), (°, ج( 


أ) رمزالطابعة 


ب) شكل خاتم (عہRi)‏ 


Norton ج(‎ 


د) شکل نجم (:3غ5) 


ه) شكل حافلة (د5نا8) 


و) الإعدادت الإقليمية 


(',٤( (9, (‏ (°,ب) (,چ) 
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و( أكتب المصطلح العلمى : 


)١‏ اتصال جهاز كمبيوتر أو أكثرفى مساحة صغيرة. 


(الشيكة اللحلية) 


؟) اتصال جہاز كمبيوتر أو أكثر فى مساحة كبيرة. (شبكة المجال الواسع) 
۳) اتصال ملايين من الشبكات حول العالم. (الإنترنت) 

)٤‏ برنامج صغير يسبب إصابة لجباز الكمبيوتر. (الفيروس) 

5) برنامج يقوم بحماية جباز الكمبيوتر من الفيروسات. (مضادات الفيروسات) 
؟) برنامج يقوم بحماية جباز الكمبيوتر من المخترقون. (مضادات الإختراق) 

۷) أشخاص غير معروفين يحاولون اختراق جهاز الكمبيوتر. (المخترقون) 

۸) اتصال جہازين كمبيوتر أو أكثر لتبادل البيانات بيهم. (الشبكة) 

1) قائمة تستخدم فى التحكم فى ملفات الطباعة. (الطابعة) 


)٠‏ أيقونة تستخدم فى التحكم فى تغيير إعدادات الدولة داخل جهاز الكمبيوتر. (الإعدادات الإقليمية) 
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-١‏ اخترالاجابة الصحيحة مما بين الاقواس: 
Pause printing (Î‏ 

ب) ضار 

LAN ج)‎ 

Tab د(‎ 


Internet Explorer (4 


؟- اكمل العبارات التالية : 
Hacker (Î‏ 

Google ب)‎ 

Chat ج(‎ 

Date د(‎ 


WAN (a 


۳- ضع علامة ( 7 ) او( ءا): 


ه1255 ه .۲.10/۲۰ 
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